Jochmann's und Thomson's Berechnung.                        7
Beide Gleichungen sind, wie man sieht, Differentialgleichungen fiir ft. Da man -fr nicht messen kann, so vermag man auch nicht die einzelnen darin enthaltenen Grossen als Functionen von & anzugeben. Denkt man sich aber, dass die absolute Temperaturscala nur als Function einer conventionellen Temperaturscala t dargestellt werden kann, fiir welche die Abhangigkeit aller Grossen von ihren Angaben bekannt ist, und beachtet, dass
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woraus dann durch Intergration & als Function von t folgen wiirde, da man cv, cp, — , — , jp, pv, 8 als Function von t sollte darstellen konnen.
Cv t      (lu
Definirt man z. B. t durch ein Thermometer nach constantem Volumen von demselben Gase, auf das sich die hier behandelten Versuche be-
ziehen, so ist — constant, und die erste Darstellung lasst bequem die dt
absolute Temperatur nach einem solchen Thermometer mit constantem Volumen ennitteln. Aehnlich wiirde die zweite Darstellung die Messung der absoluten Temperatur auf ein Thermometer mit constantem Druck reduciren. Jochmann hat auf diese Weise die erste Gleichung ver-wendet. Thomson und Joule dagegen nehmen an, dass man in der Function, welche d von der absoluten Temperatur a)1 abhangig macht, diese absolute Temperatur durch den Naherungswerth 273,7 + * er~ setzen darf. Alsdann wird die Gleichung sofort intergrabel. Sie fanden aus ihren Versuchen, dass die Grosse S bis zu 6 Atmospharen Anfangsdruck proportional ist der Druckdifferenz p — pi des Gases in seinem Anfangs- und Endzustande und wohl bis nahe 100° um-gekehrt proportional dem Quadrate von 273,7 + t, also setzten sie x)
S = (P — Pi) ;
(273,7 + woselbst d eine Constante sein soil.
Sie nahmen den absoluten iTullpunkt bei — 273,7 an.elle in Betracht zu ziehen.
